Mgr JANUSZ 


EWSK 


urodzony 4 luty 1923 r. 
ODZNACZONY KRZYŻEM KAWALERSKIM I ORDEREM SZTANDARU PRACY II-GO STOPNIA 


Po ciężkich cierpieniach, zmarł dnia 3 lutego 1990 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
we wtorek dnia 13 lutego 1990 roku o godzinie 11.40. 


Nieutuleni w żalu po kochającym Mężu i Ojcu: 


ŻONA, DZIECI I WNUCZKI 


